INTERNAL-COMBUSTION ENGINES
BROOKLANDS TRACK
One circuit on centre line......    2 miles 1350 yards.
One circuit at 10 ft. from inner edge      ....    2 miles 1263 yards.
\Vidth of track........    100 ft.
Length of finishing straight .        ...         .        .        .    991 yards.
Maximum height of banking on shorter curves        .         ,    28 ft. 8 in. Radius at which curve of track is struck :
Byfleet banking.......    1500ft.
Members'banking   .        .        ...         -        .        .1000ft. Mileage expressed in laps (on centre line) :
100 miles........    36-14 laps.
1000 miles........    361-42 laps.
Surface length of Test Hill......    352 ft. 3 in.
Average gradient of Test Hill.....    1 in 5-027.
Maximum gradient of Test Hill.....    1 in 4.
BROOKLANDS DISTANCE TABLE
The length of the complete lap on the 50-ft lime is 2-76688 miles. = 4869-70483 yards = 4-45 kilometres.
Laps	Miles	Laps	Miles	Laps	Miles	Laps	Miles
1	2-76688	20	55-33755	39 I	107-90823	58	160-47891
2	5-53376	21	58-10443	40	110-67511	59 ,	163-24579
3	8-30063	22	60-87131	41	113-44199	60 j	166-01266
4	11-06751	23	63-63819	42	116-20887	61 i	168-77954
5	13-83439	24	66-40507	43	118-97574	62	171-54642
6	16-60127	25	69-17194   44		121-74261	63 i	174-31330
7	19-36814	26	71-93882 ! 45		124-50950	64	177-08018
8	22-13502	27	74-70570 1 46		127-27636	65	179-84706
9 1	24-90192	28	77-47258	47.	130-04325	66	182-61394
10 '	27-66878	29	80-23945	48 ,	132-81013	67	185-38081
11	30-43566	30	83-00633   49		135-57701	68	188-14768
12	33-20253	31	85-77321   50		138-34389   69		190-91456
' 13	35-96941	32	88-54009   51		141-11076   70		193-68144
14	38-73629	33	91-30697   52		143-87764	71	196-44832
15	41-50317	34	94-07384   53		146-64452	72	199-21520
16	44-27004	35	96-84072   54		149-41140   73		201-98208
17	47-03692	36	99-60760   55		152-17828. .		
18	49-80384	37	102-37448   56		154-94515		
19	52-57068	38	105-14135   57		157-71203 i		
EQUIVALENT MILES AND KILOMETRES PER HOUR M.p.h. x 1-609   = K.p.h. K.p.h. X 0-6214 = M.p.h.
M.p.h.
K.p.h.
M.p.h.
K.p.h.
M.p.h.
K.p.h.
1	1-609	30	~f 48-270	60	96-540
5	8-045	35	56-315	65	104-585
10	16-090	40	64-360	70	112-630
15	24-135	45	72-405	75	120-675
20	32-180	50	80-450	80	148-720
25	40-225	55	88-495		
